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NCORDIA UNIVERSITY OPENS NEW LABORATORIES IN 
ITS INDUSTRIAL ENGINEERING PROGRAMME 


MONTREAL / April 7, 1995 — Concordia University has responded with unprecedented 
speed to recommendations from the Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB) 
following its original review of Concordia's Industrial Engineering Programme. 


A strengthened programme was developped last fall by the Faculty of Engineering and 
Computer Science and approved by both the University Senate and the Board of 
Governors. 


The programme's industrial focus has been reinforced, and additional courses added. Two 
new state-of-the-art laboratories are now operational. The Faculty will also hire an 
additional professor for the programme. On the basis of these changes, the Accreditation 
Board decided to revisit Concordia at the end of February. 


The University believes that it has addressed all of the CEAB's concerns and is confident 
that its Industrial Engineering Programme will be accredited by the Board. Most of the 
students enrolled in the programme are similarly confident; only three have chosen to 
leave Concordia. All the students affected by the accreditation review have been offered 
financial support from the University should they choose to pursue their studies 
elsewhere. 


The Canadian Engineering Accreditation Board's decision is expected by the end of June 
1995. If its decision is positive, students graduating as of this June will receive an 
accredited Industrial Engineering degree. 


Journalists are invited to tour the new labs and meet with faculty and industrial 
engineering students on Wedn April 12,1 10:00 a.m., in Room H-661-2 of the 
Henry F. Hall Building, 1455 de Maisonneuve Blvd. West. 
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PHOTO OPPORTUNITIES: With rgonomi ial h 
systems: 1. Work simulator 2. Time-Reaction 
Measurement System 3. Conveyor belt design 
4. Robotic storage technology 
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L'UNIVERSITE CONCORDIA OFFRE DE NOUVEAUX 
LABORATOIRES EN GENIE INDUSTRIEL 


MONTREAL / 7 avril 1995 — L'Université Concordia a donné suite avec célérité 
aux recommandations du Bureau canadien d'accréditation des programmes 
d'ingénierie formulées dans le cadre de la premiére révision de son Programme de 
génie industriel. 


L'automne dernier, la Faculté de genie et d'informatique a mis au point un 
programme enrichi qui a obtenu l'approbation du Sénat et du Conseil 
d'administration de l'Université. 


En plus de mettre davantage I'accent sur l'industrie, le nouveau programme offre 
deux nouveaux cours. Deux nouveaux laboratoires ultra-modernes ont également 
été mis en place. Enfin, la Faculté a engagé un autre professeur dans le cadre de ce 
programme. Compte tenu de ces modifications, le Bureau d'accréditation avait 
alors résolu de réexaminer le dossier de l'Université Concordia a la fin de février 
1995. 


Estimant avoir répondu 4 tous les points soulevés par le Bureau, l'Université 
espere que son programme de génie industriel sera accrédité en bonne et due 
forme. La majorité des étudiants et étudiantes inscrits a ce programme témoignent 
du méme optimisme. Seulement trois d'entre eux ont choisi de quitter 
l'Université Concordia : celle-ci a pour sa part offert une aide financiére 
substantielle 4 chacun des étudiants affectés par cette révision advenant qu'il décide 
d'aller poursuivre ailleurs ses études. 


La décision finale du Bureau canadien d'accréditation des programmes d'ingénierie 
doit tre rendue a la fin de juin 1995. Si elle est favorable, les étudiants et étudiantes 
qui termineront leurs cours 4 compter du mois de juin de cette année obtiendront 
un dipl6me de génie industriel diment accrédité. 
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Les journalistes sont invités a visiter les nouveaux laboratoires et 4 rencontrer les 
professeurs et les étudiants en génie industriel 1 rcredi 12 avril al au 
pavillon Henry F. Hall, 1455, boul. de Maisonneuve ouest, salle H-661-2. 
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PHOTOGRAPHIES : Percées en ergonomie et en manutention de matériel : 
1. Simulateur de travail 2. Appareil de mesure du temps de 
réaction 3. Systeme de convoyage a bande 4. Planification 
automatisée de l’entreposage 


